Canon 



69 



in Geg-enbewegung über: „Allein Gott in der Hob' sei Ehr'." 

Cfö?. 28. Friedrich Lux. 

Mit sanften 8 füssigen Registern, etwa Gambe u. Gedackt 8' oder Salcional u. Flöte 8'. Kapellmeister zu Mainz. 
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Kann auch als Trio ausgeführt werden: Die Mel. C. F. im Ped. mit einem 4 füss. sanften Rohrwerk od. einer 4' Labialst., dazu die 
linke H. auf dem Unterw., die rechte H. auf dem Oberw. mit zu einander passenden sanften 8 füss. Stimmen. 
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